نظرا لكشرة الاسئلة لتخمين كمية حديد التسليح 
في الكونكريت للاجزاء المختلفة للمنشأ 


اضع هذا العمل المتشواضع بين ايديكم 
ارجو من الله ان يكون ذات فائدة لكم 


الفقرة نسبة التسليح إحجم الحديد أحجم االمنها 1 
السقوف (1 -1.5 0و9 
الجسور |1 -2 )90 
الاعمددة |1 -4 900 
ا لاسس (7.-1 )9 
مشثال ؛ - 


نأخذ المعدل (201.5+1 )001.25 


حجم الحديد تحجم الصب *“نسبة التسليح 
د :37551001135930 مشر :مكع 


كثافة الحديد - 7850 


وزن الحديد- حجم الحديد * كشافة الحديد 
-375 . * 7850 -2.943 تقريبا 3 طن 


